200c/ 2000pF 



OREM (OFF. RADIO-ELETTROMECCANICA) - Mod. 542/R e Mod. 641 (con EM4 in piu) - H mod. 543 differisce dal mod. 542/R per 
avere la 6V6 G al posto della EL3. D mod. 542 differisce dal 542/R per avere le seguenti valvole: 6A8 G, 6K7 G, 6Q7 G, 6V6 G e 5Y3 G). 

II mod. 641 e identico al mod. 542 con la EM4 in pin. Media frequenza 467 kc/s. 












